i. STANISEAW ARAGON 


emer. Dyrektor Wodociagow Miejskich w Krakowie 


przezywszy lat 54, po dlugiej a ciezkiej chorobie, opatrzony sw. Sakra- 
mentami, zmarł w Panu dnia 11 czerwca 1935 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
we czwartek dnia 13 b. m. o godzinie 5 popołudniu, o czem zawiadamiają 


żona, córka, zięć, wnuk i rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we czwartek dnia 13 b. m. o godzinie 9 rano w kościele OO. Kapucynów. 


ac  >CONGORDIA- 


POGRZEBOWY Drukarnia Związkowa w Krakowie, ul. Mikołajska 13. 
omnes: JARA WOLNEGO 


Kraków, pi. Szczepański 2. Telefon 103-31. 


